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KR の 新 圭 品 : さ OOBXLS。s845 
esEH 12AU/ 


都 来 往 人 


廊 は じ め に 


10 月 号 。 11 月 号 で は 2 回 シリ ー ズ で Sovtek や 
Electro-Harmonix。 中 国 嗜 光電 子 (Shuguang) の 新 
製品 を ご 紹介 し まし た が , 今回 は その 後 新 た に 発表 さ 
れ た チェ コ の KR-Enterprise 社 改 め KR-Audio 社 
と ロシア 製 Electro-Harmonix ブラ ンド の 新 製品 に 
つい て , いち 早く お 知ら せ し た いと 思い ます . 


娘 KR の 新 製品 に つい て 


10 月 5 日 て 8 日 に か け て 有明 の 東京 ビッ グ サ イト 
で 開催 され た オー ディ オ ・ フ ェ ア に 今年 か ら 設 けら れ 
た 真空 管 オ ー デ ィ オ ・ ゾ ー ン で は , 中 国 や ロシア , チ 
ェ コ 。 スロ バキ ア 製 の 真空 管 が 各 ブ ー ス で 展示 ・ 紹 介 
され て いま し た . 

その 中 に チェ コ の 新鋭 真空 管 メ ー カ ー: KR- 
Audio 社 ( 注 ① 参 照 ) 製 の 見 慣れ な い 出 力 管 が 2 本 さり 
げ な く 展 示さ れ て いた の で , 近寄っ て じっくり 観察 し 
て みた と ころ ビッ クリ し まし た / 何と 従来 の 製品 と 
は 全く 異な る タイ プ の 新 製品 だ っ た の で す . / / / 

それ が これ か ら ご 紹介 する KR-300 BXLS (Type- 
3) と KR-845 で す . 


* 注 ①: KR-Enterprise 社 は 2001 年 5 月 末 頃 に 社名 を KR- 
Audio Electronics 社 に 変更 し まし た . 


KR-300 BXLS (Type-3) 


98 年 頃 に 登場 し た KR-300 BXLS(Type-1) は , 独 
特 の 大 型 邊 形 電極 を 持つ KR-300 B(P 損失 45 W) の プ 
レー ト の 両面 に 6 枚 の 放熱 板 を 設け て P 損 失 を 約 
1.4 倍 (65 W) に 強化 し 。 KR-300 B の 2 倍 の 最大 出力 
(Ep=500 V。Ip=110 mA, Eg=ー90 V 時 。 出力 18 W) を 
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達成 し た 高 出力 管 で , 同社 32 B の 後継 管 で す . 

KR-300 BXLS は ,。 これ まで に G フィ ン の 変更 (= 
1 枚 板 化 ) や フィ ラメ ント 接続 部 へ の 放熱 板 の 追 加 と 
ドー ム 型 バル ブ の 採用 (Type-2) と いっ た 都合 2 回 の 
改良 を 経て いま す が , 今回 発表 され た 改良 型 (Type-3) 
の 最大 の 特徴 は , 電極 の 形状 や それ を 支持 する 構造 が 
従来 と は 全く 異な っ て いる こと に あり ます . 

具体 的 な イメ ー ジ を 簡単 に 説明 する と , 今回 の 300 
BXLS (Type-3) は , 従来 モデ ル の プレ ー ト か ら 斜 め 
方 向 に セッ ト さ れ た 4 枚 の 放熱 板 を 取り 去り 。 プ レー 
ト 表面 の 熱 変形 防止 リプ を 廃止 し て フラ ッ ト に し , か 
つ プ レー ト の 側面 端 部 を 丸く し た よう な 形状 を し て い ぃ 
ます : 

1-4 番 ピン 方 向 か ら 見 る と 縦長 で フラ ッ ト な 新型 プ 
レー ト は 意外 と スリ ム な 印象 で す が , 2-3 番 ピ ン 方 向 
か ら 見 る と 放熱 板 と し て 機能 し て いる 2 枚 の プレ ー ト 
材 の 接合 部 の 幅 は か な りあ り ま す . 

プレ ー ト の 表面 積 は 6 枚 の 放熱 板 を 持つ 従来 モデ ル 
より も 見 か け 上 は 放熱 板 3 枚 分 は 減っ て いる こと か 
ら , Type-3 の 損失 は 従来 モデ ル よ り も 若干 減少 し 
て いる も の と 思わ れ ま す が , それ で も Type-3 の ブレ 
ー ト は WE-300 B (P 損失 40 W) と 幅 は ほぼ 同じ な が 
ら 4 mm 以上 も 長い ビッ グ サ イズ で す 。. 

と ころ で ,。 300 BXLS (Type-3) の プレ ー ト は 後述 
する 同社 845 と 同じ 形状 と 板 厚 ・ 仕 上 げ の た め , も し 
か し た ら 845 の プレ ー ト を 300 BXLS に 流用 し た の 
で は な いか と 思わ れる か も 知れ ませ ん が , グリ ッ ド と 
フィ ラメ ント を 納め る プレ ー ト 中 央 部 の 内 寸 が 6 mm 
程度 と , 内 部 抵抗 の 関係 か ら 845 より も 少し 狭く な っ 
て いる こと と , プレ ー ト 支柱 を 納め る 溝 の 部 分 が 端 に 
寄っ て いる こと か ら 。 300 BXLS の プレ ー ト は 同社 
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@ KR の 300 BXLS ( 諾 : 最新 型 ) と IE 製品 
845 の 流用 で は な く 専 用 設計 で ある こと が わか り ま 
r 相 

さて , この 大 型 電極 を 支え を る た め に , 1-4 番 ピ ン を 手 
前 に する と , ステ ム の 前 後方 向 か ら は - 上 部 に 向かっ て 
送 八 の 字 状 に 電極 支持 用 の 板材 が 途中 を クラ ンク 状 に 
折り 曲げ な が ら 立 ち 上 が っ て いま す . 

電極 支持 材 の 途中 の 折り 曲げ 部 分 に は 大 き な 構 型 の 
ゲッ ター 台 が 1 個 ず つ セ ッ ト さ れ , 下部 に 向かっ で て 銀 
色 の ゲッ ター が た っ ぷり と 飛ば され て いま す . 

この 電極 支持 材 は , 真ん中 に 補強 リプ を 入れ た 幅 約 
10 mm の 縦 板 で , 根元 は ステ ム の 左右 2 ヶ所 で 奄 子 を 
噛ま し て ネジ 止め され た 金属 バン ド に 溶接 きれ て お 
り 。 下部 マイ カ に お いて プレ ー ト 支柱 の 下端 に 溶接 さき 
れ て いま す . 

各 電 極 は 幅 3 mm の リボ ン で ステ ム ・ リ ー ド に 接続 
され て いま す が , プレ ー ト の 接続 り リボン だ け は いっ た 
ん ステ ム か ら 立 ち 上 が っ た 電極 
支持 材 に 溶接 後 ,、 ス テム ・ リ ー ド 
に 接続 され て いま す . 

他方 , 電極 の 上 部 は 2-3 ピン 
側 の プレ ー ト 支柱 の 延長 上 に 設 
けら れ た 短 形 マ イカ と , 1-4 番 ピ 
ン 側 の プレ ー ト 側面 の 左右 に 設 
けら れ た 2 本 の 補強 棒 の 延長 上 
に セッ ト さ れ た 短 形 マ イカ の 合 
計 9 点 で 管 頂部 に 支持 され て い 
ます (この た め 上 下 マ イカ に は 補強 
棒 の 位置 変更 に 伴う 追加 の 孔 が 開 
けら れ て いま す ). 
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ちな み に 2 本 の 補強 棒 の 上 端 は 横 方 向 に 針金 に よっ 
て 互い に 連結 され , 強度 を 上 げ て いま す . 

従来 KR の 300 B 系 出力 管 は 。 2 本 の 支柱 の 延 
長 上 と , 支柱 と 直交 する 位置 に 設け られ た 管内 を 垂 
直方 向 に 侍 く 2 本 の 補強 棒 の 延長 上 に セッ ト さ れ た 計 
4 個 の 邊 形 マ イカ で 電極 を 管 頂部 に 固定 し て いま し 
7 

それ が 300 BXLS (Type-3) に お いて 3 点 支 持 に な 
っ た の は , プレ ー ト の 形状 変更 に より , 1-4 番 ピ ン 方 向 
の 電極 の 管 脱 へ の 支持 機構 と 直交 する か た ち で 2-3 番 
ピン 方 向 に 支持 機構 を 設け られ な いか ら で す (この 位置 
に は 支柱 し か な いた め )。 

ステ ム は 従来 の 同社 製 3 極 出力 管 が 全て ピン チ ・ ス 
テム で あっ た の に 対し て , 300 BXLS (Type-3) で は , 
排気 管 を 中 心 に 通し た 円 柱状 の ガラ スパ イプ の 端 部 に 
90* 間 隔 で ステ ムリ ー ド を 埋め 込ん だ 特殊 型 を 採用 し 
て いま す . ステ ム ・ リ ー ド の 間隔 は 約 10 mm で 絶縁 耐 
圧 も 十分 で す . 

ちな み に こ の 特殊 ステ ム と それ か ら 立 ち 上 が っ た 金 
属 板 に よる 電極 支持 構造 は 同社 845 と 共通 仕様 で す . 

また , 従来 の 同社 300 B 系 改良 管 か ら 採 用 され た フ 
ィ ラ メン ト 接 続 部 分 に 設け られ た 2 枚 の 放熱 フィ ン 
(フィ ラメ ント を 適度 に 冷却 する 役割 : 本 誌 2001 年 1 月 号 
の 「 日 欧 真空 管 技術 者 の 対談 」 参 照 ) は ,。300 BXLS(Type- 
3) で は 何故 か 廃止 され て いま す . 

G フィ ン は 同社 上 位 モ デル (52 BX 等 ) と 共通 の 2 本 
の 支柱 間 に ま た が る 横 に 細長 い 逢 形 タイ プ で , これ 
は 同社 300 B の 改良 型 か ら 採用 され た も の と 同じ も 
の で す . 

1-4 番 ピ ン を 手前 に た に すると, バル ブ の 正面 に は KR 
の ロゴ マー ク が 金 蒸着 の 一 種 で 管 般 に 迷 然 と 輝き , 型 


@EH の 左 : 12 AU 7/ECC 82 EH と 右 : 6072 
文 Electro-Harmonix の 新 製品 に つい て 


10 月 に な っ て 。 Electro-Harmonix (米国 の New 
Sensor 社 が 自社 発注 の ロシア 製 オ ー デ ィ オ 管 に つけ た 新 
し い 高 級 プ ラン ド ) か ら , また も や 魅力 的 な 新 製品 に 発 
表 き され まし た . それ が 今回 ご 紹介 する 12 AU 7/ 
BC 82-B 日 で す . 

製造 担当 メー カー は 300B や 6L6 系 の 製造 で 有 
名 な Reflector 社 で す . 

この 球 は 10 月 に 入っ て か ら Web 上 の カタ ログ に 
掲載 きれ た ば か り の 出来 た て ホヤ ホヤ の 新 製品 で す . 

まだ 発売 され て 日 が 浅い の で , 11 月 中 旬 現 在 , 日 本 
で は まだ 入荷 が 確認 され て いま せん が , いずれ 近い う 
ち に 秋葉 原 の 販 売店 に 入荷 する も の と 思わ れ ま す . 

今回 は 運 良 く サ ンプ ル が 入手 で きま し た の で , 本 誌 
読者 の 皆さん に いち 早く お 知ら せ し た いと 思い ます . 

話 は 変わ り ま す が , 10 月 号 で ご 紹介 し た 新 製品 : 12 
BH 7-EH は , 10 月 末 に な っ て 秋葉 原 の 一 部 の 販売 店 
で 入手 可能 に な り ま し た . 


12 AU 7/ECC 82-EH 


12 AU 7/ECC 82-EH は ,。 これ まで の ロシア 製 小型 
電圧 増幅 管 に は 同等 管 が 見 当たら ず , 製造 元 の 
Reflector 社 が 新た に 開発 し た も の の よう で す . 

と ころ で , Electro-Harmonix 独特 の 黒い 化粧 箱 の 
表示 は 12 AU 7/ECC 82-EH で , 発売 元 の New 
Sensor 社 の Web 上 の カタ ログ の 表示 も 12 AU 7/ 
ECC 82-EH と な っ て いま す が , 私 の 入手 し た サン プ 
ル の 管 般 に 表示 され て いる 型番 は な ぜ か 12 AU 7 A/ 
ECC 82-EH と な っ て いま し た . 

その た めど ちら が 正しい 表示 な の か 困惑 し て し まい 
ます が , 化粧 条 と カタ ログ の 表示 が サフ ィ ッ クス 抜き 
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に な っ て いる た め , ここ で は 一 応 。 12 AU 7/ECC82- 
EH と し て ご 紹介 し た いと 思い ます (正確 な 情報 は , い 
ずれ 確認 出来 次 第 お 知ら せ し た いと 思い ます )、。 

さて 。 12 AU 7/ECC 82-EH は , 外観 構造 的 に は 
本 誌 11 月 号 で ご 紹介 し た 6072 A/12 AY 7-EH と 
そっ くり で , 米国 系 の 6072A や 12 AX 7 WA, 5814 
等 と 同様 の 。 角柱 の 側面 に 羽根 の 生 を た よう な 形状 の 
プレ ー ト を 採用 し て いま す . 

表面 に 3 本 の 補強 リプ が 設け られ た プレ ー ト は 濃い 
灰色 の 溶接 型 の た め , 同じ デザ イン の プレ ー ト を 持つ 
6072 A/12 AY 7-EH と 一 見 同じ よう に 見 えま す が , 
12 AU 7/ECC 82-EH は 6072 A/12 AY7EH よ り 
も プレ ー ト が 上 下 に 約 2 mm ずつ 長く な り (規格 が 公 
表 さ れ て いな いた め 断 言 は で きま せん が )。 プレ ー ト 損失 
は 大 きく な っ て いる も の と 思わ れ ま す . 

電極 は 放射 状 に 12 本 の 爪 を 設け た 上 下 マ イカ に よ 
っ て し っ か り と 管 避 に 保持 され お り , ピン は 他 の ロ シ 
ア 製 MT 電圧 増幅 管 同様 の 先 が 失 っ た ニッ ケル メッ 
キ 型 で す . 

ゲッ ター 台 は 片 ユ ニッ ト の プレ ー ト 支柱 上 に 2 点 支 
持 さ れ た ロシア 伝統 の 丸 皿 型 で す が , 6072 A/12 
AY 7EH は 1 ピン 側 の 支柱 上 に 溶接 きれ た ゲッ 
ター 台 か ら 銀 色 の ゲッ ター が 飛ば され て いる の に 対し 
て 。 12 AU 7/ECC 82-EH は 9 ピン 側 の P 支柱 上 に 
溶接 され た ゲッ ター 台 か ら 黒 っ ぼ ぽい ゲッ ター が 飛ば さ 
れ て いる と いっ た 面白 い 違 い が あ り ま す . 

また (これ は 分 解 し て みな いと わか り ま せん が )。 どう や 
ら 低 雑 音 化 の た め に 6072 A/12 AY 7-EH 同様 に ス 
パイ ラル ヒー ター を 採用 し て いる よう で す . 

バル ブ は 欧米 製 の 同型 管 と ほぼ 同じ 長き で す が , 
EH の ほう が 直径 が や や 太め に な っ て お り , 12 AU 7/ 
ECC 82-EH は 6072 A/12 AY 7-EH より も (ロッ ト 
の 違い に よる も の な の か ? ) 2 mm 程 短く な っ て いま す . 

管 壁 に は 黒 イ ンク で 型番 と ブラ ンド , 原産 国名 と デ 
ー ト コー ド (0107 : 2001 年 7 月 製 ) が 印字 きれ て いま す . 

12 AU 7/ECC 82-EH は , New Sensor 社 の Web 
上 の カタ ログ に は 2001 年 10 月 初め に な っ て 突然 掲 
載 さ れ た 球 で す が , 9 月 頃 に は 大 手取 引 先 に 試供 品 と 
し て 配付 され て いた こと を 確認 し て いま す の で , お そ 
らく 12 AU 7/ECC 82-EH は , 6072 A/12 AY 7-EH 
と 平行 し て 商品 開発 が 進め られ た も の と 思わ れ ま す . 

以上 の こと か ら 。 今回 発表 され た 12 AU 7/ECC 
82-EH は 6072 A/12 AY 7-EH を ベー ス に ,。 グ リッ 
ド ・ ピ ッ チ を 変更 し プレ ー ト を 上 下 に 延ばし て 若干 大 
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型 化 し た , いわ め ゆる 改造 承 で は な いか と 思わ れ ま す . 

この よう に 過去 に 発表 きれ た モデ ル と 部 材 を 極力 共 
通化 し て 新型 管 を 開発 する 手法 は ロシア に 限ら ず 古 今 
東西 。 昔 か ら よ く 行 われ て お り , 例え ば ロシア 球 で 言 
えば 12 AX 7 LP を 原型 と し て ヒー ター を ロー ノイ 
ズ 型 に 交換 し て 12 AX 7 LPS に し た り 。 グ リッ ド ピ 
ッ チ を 変更 し て 5751 や 12 AT 7-EH を 誕生 させ て 
いま す 。 


廊 お わり に 


KR-300 BXLS (Type-3) に つい て は 。 300 B 系 の 
現行 管 の 中 で は 大 変 ス ニー ク で へ ビー デュ ー テ ィ な ス 
タイ ル の 球 が 登場 し た と いえ る の で は な いか と 思い ま 
すず 5 

古典 管 で た と えれ ば Tungsram の P 27/500 と い 
っ た PX 25 系 の 高 規格 管 や RCA-250 の よう な 印象 
の 天 と いっ た と ころ で し ょ うか ? 

趣味 の 世界 ゆえ に 好き 嫌い は 分 か れる か と は 思い ま 
す が , 300 B の 世界 を さら に 広げ て くれ る 点 で , 個人 的 
に は 大 歓迎 で す . 

これ まで チェ コ 製 の 300 B 系 球 と 言う と 。 どれ も 似 
た よう な 球 と いう 印象 を 持た れ た 方 も お られ る か と 思 
いま す が , 今回 の KR-300 BXLS(Type-3) を 見 る と 。 
KR は 独自 の スタ イル を 模索 し て いる よう に 感じ ま 
す . は た し て この 試み が 標準 モデ ル の KR-300 B に も 
及ぶ か どう か は まだ わか り ま せん が , し ば らく の 間 は 
KR-Audio 社 の 動き か ら 目 が 放せ そう に あり ませ ん 。. 

また 現行 の 845 に つい て は , これ まで は 米国 
Cetron (NL/Richardson Electronics の プラ ンド ) の 製 
品 と 中 国 噌 光電 子 製 の いずれ も カー ボン プレ ー ト を 持 
つ ト リタ ン 球 し か 入手 で きま せん で し た . 

今回 新た に それ ら と 差し 換え 可能 な 板 プ レー ト を 持 
つ 酸 化 皮膜 型 フィ ラメ ント の KR-845 が 登場 し た こ 
と は , カー ボン ・ プ レー ト を 持つ トリ タン 球 only で あ 
っ た 845 の 世界 に バリ エー ショ ン を も た ら す 画 期 的 
な 出来 事 と いえ ます . 

欧州 製 の 古典 管 に は TM 100/3 X-75 B 等 の , 板 プ 
レー ト を 持つ 酸化 皮膜 型 フ ィ ラ メン ト 球 が あり , 愛好 
家 の 間 で は 独特 の 音色 で 珍重 され て いま す が , これ ら 
は 稀少 で 非常 に 高価 な 球 と な っ て いま す . 

KR-845 は まだ 誕生 間もなく 評価 も 定まっ て いな い 
た め , それ ら の 銘 球 と 互角 に 肩 を 並べ る の は まだ 早い 
と し て も 。 現行 生産 品 と し て 同じ よう な 造り の 球 が 古 
典 管 より も 安く 今後 入手 可能 に な る と いう こと は , 大 
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eKR の 300 BXLS ( 諾 ) と 845 ( 右 ) 
変 嬉し い ニ ュー ス で す . 

KR-Audio 社 に は 今後 さら に 古典 管 の 復刻 を 進め 
て いた だ きた いと 思い ます . 

12 AU 7 系 の 現行 管 に つい て は 。 す で に ユー ゴ : 
ErElectronic 製 の 平形 プレ ー ト 管 (灰色 アプ レー ト と ニ 
ッ ケ ルプ レー ト の 2 種類 ) と 。 ECC 803 S や ECC 88 の 
よう な 障 性 の 高い 高 信頼 管 型 の 電極 構造 を 持つ スロ バ 
キア : J/Electronic 製 の ECC 82 の 計 3 種類 が 出 
回 っ て いま す が , これ に 加え て 角柱 型 プ レー ト を 持つ 
Electro-Harmonix の ロシア 製 12 AU 7/ECC 82- 
EH が 加わ っ た こと に より , さら に 選択 肢 が 広がり ま 
じ 導 。 

これ か ら は 用 途 や や 音質 と いっ た TPO に 合わ せ て 使 
い 分 ける と いう 楽し み が 現 行 12 AU 7 系 に お いて も 
さら に 増え た こと に な り ま す . 

ま た , 12 AU 7/ECC 82-EH の 登場 に より 。6 
FQ 7/6 CG 7 を 除い て 一 般 的 に 使わ れる 主要 な 電圧 
増幅 用 双 3 極 管 は すべ て ロシア 製 で まかなえる よう に 
な り 生 し た 。 

や は り 趣 味 の 世 界 ゆ え に 好 き 嫌 い は 分 か れる か と は 
思い ます が , アン プ 製 作 に よく 使う 球 が 容易 に 手頃 な 
価格 で 入手 で きる よう に な る こと は ,。 嬉し い ニ ュー ス 
Ne 

10 月 号 か ら 3 回 連続 で ご 紹介 し た 通り , 今年 の 後半 
に な っ て 久々 に 現代 管 の 新 製品 開発 が 活発 に な っ て き 
に を Y た 4 

次 は どこ か らい か な る 新型 管 が 発表 され る の か ? 
と て も 楽し み で す . 


ラジ オォ 技術 


